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  فتاوى الصلاة

  مسبوق لا يرى الإمام فقام والإمام جلس للتشهد الأخير فهل يسجد للسهو؟ - الشيخ عبدالرحمن البراك (10452)

  عبدالرحمن البراك


  
  احسن الله اليكم. يقول السائل صلينا خلف امام وبيننا وبينه حاجز بحيث لا نراه ولا نرى المأمومين جلس للتشهد الاخير وظننا انه قام بركعة جديدة فلما انصرف آآ فلما انصرف من الصلاة قضينا ما فاتنا
  -
    
      00:00:00
    
  



  وسجد صاحبي للسهو ولم اسجد فهل صلاتنا صحيحة؟ ام ما هو الواجب علينا الواجب عليكم ان تسجدوا للشعب لان هذا من كمال المتابعة يقول اهل العلم ان المسبوق يسجد لسهوه
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  ولسهو امامه  نعم
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